UDWIK KUSTOWSKI 


Przewodniczący Związku Użyteczności Publicznej i Pracowników Komunalnych w Krakowie, skarbnik 
O. K. R. P.P. S. Kraków-miasto, członek Rady Naczelnej P. P. $., Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Tow. Domu Robotniczego w Krakowie, b. radca miejski, członek Komisji Rewizyjnej Komunalnej 


Kasy Oszczędności miasta Krakowa 


zmarł w Krakowie dnia 23 października 1931 r., przeżywszy lat 58. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 26 b. m. o godz. 2|, po południu, z kaplicy na cmentarzu 
FSE rakowickim. . 


Do wzięcia udziału w pogrzebie wzywa robotników i pracowników krakowskich 


O. K. R. P. P. S. Kraków-miasto 

Krakowska Rada Związków Zawodowych 

Związek Użyteczności Publicznej i Pracowników Komunalnych 
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. 
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